STANISŁAW 


FELIKS 


płk. pożarnictwa w stanie spoczynku, 


DROGI OJCIEC, BRAT I DZIADZIUŚ 
przeżywszy lat 80, po długiej chorobie, zmarł dnia 9 września 1985 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Rakowickim do grobowca 
rodzinnego nastąpi w piątek 13 września 1985 r. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni 


w głębokim bólu: 
SYN, SYNOWA, WNUK, PRAWNUCZKA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


